CÓDIGO DE ÉTICA 
RESPONSABILIDADES DE LOS EDITORES 
a) Decisiones de publicación 


El primer filtro de los posibles artículos a ser publicados en la revista está a cargo 
de los Editores y de creerlo necesario de algún miembro del Equipo Editorial, quienes ven 
si el artículo tiene un nivel de investigación adecuado, está bien estructurado, que no existan 
difamaciones, infracciones de los derechos de autor o plagio. Una vez que se decide que 
el artículo se puede publicar se enviará a los respectivos pares evaluadores. 


b) Confidencialidad 


Los Editores y pares evaluadores, no pueden divulgar ninguna información sobre el 
artículo. Los pares evaluadores entregarán su revisión en el formato respectivo a los 
Editores y será uno de ellos quien a su vez haga conocer las observaciones a los autores 
y cuando tenga una respuesta, volverá a enviar a los revisores hasta lograr una mejora en 
el artículo (en el caso de ser necesario) En todo este proceso se mantendrá la 
Confidencialidad y el respeto entre los actores de la publicación (autores y revisores). 


c) Conflictos de interés y divulgación 


Si un artículo no fue aceptado para su publicación; su contenido no puede ser 
utilizado por las personas que conozcan su contenido, fundamentalmente por los Editores 
y en caso de haber sido necesario del miembro del Comité Científico. Si el artículo fue 
rechazado por los revisores, ellos tampoco pueden publicar nada del manuscrito en 
evaluación sin la autorización por escrito de los autores. 


d) Equidad 


La política de los editores de la revista es promover y divulgar la investigación 
científica en base a la presentación de un artículo bien estructurado y más no rechazar su 
publicación por motivos de género, raza, religión, origen étnico, lugar de trabajo, clase 
social, orientación y política de los autores. 


e) Selección de miembros del Equipo Editorial 


Los miembros del Equipo Editorial son profesionales de prestigio con el grado de 
Dr., en Ingeniería o Ph.D, a quienes se les hizo firmar una carta de aceptación de este cargo 
honorífico en la que se decía que deben ayudar en la evaluación de los artículos. Si no 
cumplen con este encargo, el Editor les recordará y siguen sin cumplir, simplemente se los 
cambiará. 


f) Detección de Plagio 
Antes de enviar a los pares, uno de los editores mediante el sistema de detección 


de plagio URKUND verá si cumple con los porcentajes establecidos en DETECCIÓN DE 
PLAGIO. 


RESPONSABILIDADES DE LOS REVISORES 
a) Deseo de mejorar el artículo y disponibilidad de tiempo 


Es fundamental que los Revisores tengan tiempo disponible para que hagan un buen 
trabajo. Si no lo tienen o no les gusta hacer esta actividad, simplemente deben saber decir 
NO cuando el Editor les pide que realicen este trabajo. Es muy fácil llenar el formulario de 
evaluación del manuscrito, pero lo que realmente se les pide es que en base a su experticia 
ayuden a mejorar el artículo, pueden hacerlo escribiendo con otro color en el texto del 
artículo señalando lo que se puede mejorar. 


b) Plazos de revisión 


Para la primera revisión tiene un plazo de 10 días laborables (2 semanas). En la 
segunda semana uno de los Editores le recordará el trabajo a realizar. Si no entrega en el 
plazo, el Editor buscará a otro revisor para que haga el trabajo y no se le volverá a pedir su 
colaboración. 


c) Respeto a los autores del artículo 


El Revisor debe utilizar un lenguaje adecuado, con mucha cordialidad y que se note 
el deseo que tiene en base a su experticia mejorar el artículo, de ser el caso. No se trata 
demostrar que sabe mucho del tema, puesto que por esto fue seleccionado, lo que se quiere 
es que aporte a mejorar el artículo. 


En este contexto, los revisores se comprometen a realizar una revisión crítica y 
constructiva para mejorar la calidad del artículo. Claro está que si a su juicio piensa que el 
artículo no es publicable debe decírselo al Editor, quien esperará la respuesta del otro 
revisor para tomar una decisión o puede convocar a un tercer revisor, el Editor para tomar 
la mejor decisión. 


d) Confidencialidad 


El Revisor mantendrá confidencialidad del artículo que está evaluando, no puede 
hacer comentarios sobre el mismo hasta que no sea publicado. Si el Revisor piensa pedir 
una opinión a otra persona sobre una parte del manuscrito debe pedir permiso por escrito 
a uno de los Editores. 


e) Equidad 


Si el Revisor tiene una animadversión con uno de los autores (aunque se procura 
mantener en secreto los autores) o con el tema mismo del artículo (conflicto de intereses), 
debe rechazar la revisión del artículo y decírselo a uno de los Editores. Es importante que 
el Revisor justifique adecuadamente el contenido de una parte del artículo, en forma muy 
cordial 


f) Referencias Bibliográfica 
El Revisor debe ver todas las citas bibliográficas que están descritas en el artículo 


se encuentren en las referencias. Si cree que debe citar a otros trabajos puede indicarlo en 
el Informe de Revisión o en el texto del artículo siempre y cuando estos contribuyan a 


mejorar el manuscrito y procurando que no sean citas del Revisor, puede hacerlo, pero en 
pocos casos. 


RESPONSABILIDADES DE LOS AUTORES 
a) Originalidad y plagio 


Al primer autor del artículo se lo considera Principal y es quien envía un Certificado 
en el cual expresa que el manuscrito es Original y que no ha plagiado, este documento es 
enviado a uno de los Editores, debidamente firmado y con número de cédula de ciudadanía. 


Al margen de lo indicado en el párrafo anterior, los autores si parte de otro trabajo 
deberán indicarlo o citarlo en el artículo. 


b) Publicación repetida 


Si un artículo ha sido publicado en un artículo de alto impacto en inglés y desea 
publicarlo en español, es aceptado en la revista. Hay mucha gente que desea leer artículos 
en español y si son muy buenos se los publica. Lo que no se acepta es que el artículo haya 
sido publicado en una revista en español y quieren publicarle en esta revista. 


c) Artículo en español 


La revista Internacional de Ingeniería de Estructuras, nació como una necesidad de 
contar con publicaciones de alto nivel científico en español, ya que existen una gran 
cantidad de publicaciones en otras lenguas. De tal manera que solo se publicarán artículos 
en español. 


d) Acceso y retención de datos 


En principio los artículos deben estar bien redactados de forma tal que el lector 
pueda reproducir lo que indica en el artículo. Ahora bien, la base de datos con la cual obtuvo 
un resultado importante queda a voluntad del autor si desea entregarle a alguno de los 
Editores (si ellos lo han requerido) para que estén abiertos al público. Si el autor no desea 
compartir esa base de datos, se respeta esta decisión. 


e) Referencias 


Las referencias o bibliografía deben estar muy bien detalladas para que el lector 
pueda acceder a las mismas. Para esto debe indicar el nombre de todos los autores; el año 
de publicación; el nombre del artículo o libro; donde fue publicado, en que revista o en que 
lioro. Se recomienda que además se coloque la dirección electrónica o el DOI. 


f) Autoría de la obra 


Se entiende que los autores de un artículo se pusieron de acuerdo en el orden en 
que van sus nombres y que son los que más han trabajado. Si hay personas que 
contribuyeron a la investigación, pero los autores deciden no colocar su nombre, es de 
responsabilidad de ellos. Lo único que los Editores recomiendan es que al menos en 
Agradecimientos, se los cite por el trabajo realizado. Existen casos en que los Revisores 
han hecho verdaderos aportes al artículo, si los autores tienen a bien pueden incluir sus 
nombres dentro de Agradecimientos. 


f) Conflicto de intereses y divulgación 


Los editores de la revista no intervendrán en conflicto financiero u otro que pueda 
presentarse. Se entiende que los autores se habrán puesto de acuerdo en estos temas tan 
delicados. 


De igual manera si una investigación tuvo financiamiento, es de responsabilidad de 
los autores el presentar un agradecimiento a quienes les apoyaron dándoles las facilidades 
para realizar su trabajo. 


g) Errores de tipeo 
La revista pasa por varios filtros sin embargo es probable que se presenten errores 


de tipeo, en este caso uno de los autores escribirá a uno de los Editores sobre el error 
cometido y se procederá en el menor tiempo posible a la corrección respectiva. 


